JÓZEF SIELAWA 


lat 82, rodem z Litwy, Gubernii Mohilewskiéj, po krótkiej słabości żyć przestał, 


E Y Cr 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, nastąpi w dniu 1 Lipca 1873 roku 


o godzinie 3 po południu, z Zakładu kliniki akademickiéj. 


Kraków, Drukarnia Uniwersytecka. 


